Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 292 del 13 dicembre 1996 - Serie generale 
Spedizione in abbonamentopostale (50%) - Roma 


GAZZETTA UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 dicembre 1996 ii 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081 


N. 218 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali 
per uso umano presso officine di terzi. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.!.C. - PPT N. 649 DEL 15-10-1996 


Società ASTA MEDICA 
SPA. 


VIA G. ZANELLA, 3/5 
20133 MILANO 


Codice Fiscale 00846530152 


Specialità Medicinale: AQUAFOR 


30 COMPRESSE 20 MG N° di AIC: 023752 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate unicamente presso i'officina farmaceutica delia 
società SIDEFARMA sita in Prior Velho - Sacavem (Poriogal!o) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 723 DEL 22-10-1996 


Società LABORATOIRE 
GUERBET 


16/24 RUE JEAN CHAPTAL 93600 
AULNAY SOUS BOIS 


Codice Fiscale 
Specialità Medicinale: HEXABRIX 320 


1 FIALA 20 ML N° di AIC: 026307 025 


1 FLACONE 50 ML N° di AIC: 026307 037 


1 FLACONE 100 ML N° di AIC: 026307 049 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in 16-24 
Rue Jean Chaptai 93600 Aulnay Sous Bois (Francia) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


L= 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 783 DEL 7-11-1996 


Società GOBBI FRATTINI PAOLO 
GIUSEPPE 


VIA STELVIO, 12 
23035 = SONDALO 


Codice Fiscale 00152980140 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML N° di AIC: 031532 068 /G 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML N° di AIC: 031532 070 /G 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML N° di AIC: 031532 082 /G 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML N° di AIC: 031532 106 /G 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML N° di AIC: 031532 118 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
INFOsint SA Pharmaceuticals CH-7744 CAMPOCOLOGNO (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 784 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
SP.A 
VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: PLENDIL 


14 COMPRESSE 10 MG N° di AIC: 028162 030 
28 COMPRESSE 5 MG N° di AIC: 028162 042 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


e psi 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 785 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: SELOKEN 


50 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 023616 028 
"RETARD" 28 COMPRESSE 200 MG N° di AIC: 023616 042 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 786 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: SELOZIDE 


30 COMPRESSE N° di AIC: 024746 012 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 787 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: ALLERPLUS 


30 COMPRESSE 60 MG N° di AIC: 026506 016 
15 COMPRESSE 120 MG N° di AIC: 026506 030 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 788 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: APLODAN 


20 COMPRESSE 250 MG N° di AIC: 021170 028 
10 BUSTINE ORALI 6 G 500 MG N° di AIC: 021170 030 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Zi 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 789 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: CAOMET 


10 CAPSULE 50 MG N° di AIC: 025244 029 
10 FLACONCINI ORALI 50 MG N° di AIC: 025244 031 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 790 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.PA. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: EUDIGOX 


40 CAPSULE 0,100 MG 
40 CAPSULE 0,200 MG 


N° di AIC: 014166 033 


N° di AIC: 014166 045 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Sa ge 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 791 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 
VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: \NOPAMIL 


"50" 40 COMPRESSE 50 MG N° di AIC: 025257 015 
"100" 40 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 025257 027 
"200" 20 COMPRESSE 200 MG N° di AIC: 025257 039 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 792 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 
VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 


VI 1, LLI, 


20159 MILANO 
Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale:  LUVION 


"MITE" 10 CAPSULE 50 MG N° di AIC: 024273 017 
"MITE" 20 CAPSULE 50 MG N° di AIC: 024273 029 
"MITE" 40 CAPSULE 50 MG N° di AIC: 024273 031 
10 CAPSULE 100 MG N° di AIC: 024273 043 
20 CAPSULE 100 MG N° di AIC: 024273 056 
"VENA" 1FL LIOF 200 MG +1 F N° di AIC: 024273 068 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
- gR_- 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 793 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
SPA 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: REOMUCIL 


SCIROPPO 150 ML N° di AIC: 024152 011 
BB SCIROPPO 150 ML N° di AIC: 024152 023 
30 BUSTINE 300 MG N° di AIC: 024152 035 
60 BUSTINE 300 MG N° di AIC:- -:°024152 047 
20 CAPSULE 375 MG N° dî AIC: 024152 050 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 794 DEL 7-11-1996 


Società GOBBI FRATTINI PAOLO 
GIUSEPPE 


VIA STELVIO, 12 
23035 SONDALO 


Codice Fiscale 00152980140 
Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F_U.N) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML N° di AIC: 031533 084 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
INFOsint SA Pharmaceuticals CH-7744 CAMPOCOLOGNO (Svizzera) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


satire 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI! MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 795 DEL 5-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI" 
S.PA 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: VENITRIN 


FLEBO 2 FIALE 5 MG + SET INFUS N° di AIC: 018128 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


ii presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione suiia Gazzetta Ufficiale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 796 DEL 5-11-1996 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: SELOKEN 


IV 5 FIALE 5 ML 5 MG N° di AIC: 023616 055 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 


officina consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


== 
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I. Area di terapia iperbarica 


Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper 
diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado 
di applicarlo adeguatamente. 


Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia. 


L. Area di monitoraggio e misurazioni 


Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che 
richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi 
di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche. 


Settori: E10X Biofisica, FO1X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X 
Anestesiologia, K05B Informatica. 


M. Area di organizzazione 


Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della 
anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica 
medica ed anestesiologica. 


Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale. 


TABELLA B 
Standard complessivo di addestramento professionalizzante 


1. Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico 

- aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici; 

- aver discusso la preparazione preoperatoria; 

- aver osservato la preparazione di routine; 

- conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre- e post- 
operatorio. 


2. Area dell’anestesia generale 

- aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte 
te branche chirurgiche; 

- aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature; 

- aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio; 

- aver utilizzato uno stimolatore nervoso; 

- aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico. 


3. Area dell’anestesia loco-regionale 


- aver acquisito autonomia nell’attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e 
nell’analgesia del parto. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 897 DEL 7-11-1996 


Società JANSSEN CILAG 
S.P.A. 


VIA C. JANSSEN 
04100 LATINA 


Codice Fiscale 00962280590 


Specialità Medicinale: ORTHO GYNEST 


"DEPOT"15 OVULI VAG.3,50 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027781 018 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della Janssen-Cilag Farmaceutica Lda sita in Queluz - Portogallo 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 898 DEL 7-11-1996 


Società ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO 
SRL 


VIA E BAZZANO, 14 
16019 = RONCO SCRIVIA 


Codice Fiscale 00274990100 


Specialità Medicinale: OSMOLAC EPS 


20 BUSTINE 10 GR N° di AIC: 027061 023 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate 


anche presso l'officina farmaceutica della società Lamp San Prospero S.p.A. sita in via della 
Pace, 25/A - San Prospero (MO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 899 DEL 7-11-1996 


Società PARKE DAVIS 
SPA 


VIA C. COLOMBO, 1 
20020 LAINATE 


Codice Fiscale 09810140153 


Specialità Medicinale: TIROIDE VISTER 


NORMALE 20 CONFETTI 30 U K N° di AIC: 000550 018 
DEBOLE 30 CONFETTI 10 U K N° di AIC: 000550 020 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Teofarma S.r.I. sita in viale Certosa, 8/A - Pavia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 900 DEL 7-11-1996 


Società ALPHA THERAPEUTIC ITALIA 
S.P.A. 


VIA CARDUCCI 62D 
56010 LOC.LA FONTINA - GHEZZANO 


Codice Fiscale 10852890150 


Specialità Medicinale: ALPHANINE 


FIALA 1500 Ul+F SOLV.10 ML+SIR N° di AIC: 029250 014 
SIR DOPPIO SCOMPARTO 500 UI N° di AIC: 029250 026 
SIR DOPPIO SCOMPARTO 1000 UI N° di AIC: 029250 038 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso l'officina 


farmaceutica della società C.O.C. Farmaceutici S.r.l. sita in via Modena, 15 - Sant'Agata 
Bolognese (BO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


RAR |: pt 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 901 DEL 7-11-1996 


Società ALPHA THERAPEUTIC ITALIA 
S.P.A. 


VIA CARDUCCI 62D 
56010 LOC.LA FONTINA - GHEZZANO 


Codice Fiscale 10852890150 


Specialità Medicinale: ALBUTEIN 


5% FLACONE 250 ML N° di AIC: 029251 016 
5% FLACONE 500 ML N° di AIC: 029251 028 
20% FLACONE 50 ML N° di AIC: 029251 030 
25% FLACONE 50 ML N° di AIC: 029251 042 


OGGETTO PROVVEDIMENTO. DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società C.0.C. Farmaceutici S.r.I. sita in via Modena, 15 - Sant'Agata 
Bolognese (BO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA Di A.i.C. - PPT N. 902 DEL 7-11-1906 


Società ALPHA THERAPEUTIC ITALIA 
S.P.A. 


VIA CARDUCCI 62D 
56010 LOC.LA FONTINA - GHEZZANO 


Codice Fiscale 10852890150 


Specialità Medicinale: ALPHAGLOBIN 


FLAC.50 ML + SET INFUSIONALE N° di AIC: 029249 012 
FLAC.100 ML + SET INFUSIONALE N° di AIC: 029249 024 
FLAC 200 ML + SET INFUSIONALE N° di AIC: 029249 036 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società C.O.C. Farmaceutici S.r.l. sita in via Modena, 15 - Sant'Agata 
Bolognese (BO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


e 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 903 DEL 7-11-1996 


Società FOURNIER PIERREL FARMA 
S.P.A. 


VIA CASSANESE, 224 
20145 SEGRATE 


Codice Fiscale 09964320155 
Specialità Medicinale: TROFOCALCIUM 


12 FLACONCINI ORALI 10 ML N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


022988 036 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
FACE Laboratori Farmaceutici S.r.l. sita in via Albisola, 49 - Genova-Bolzaneto 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 904 DEL 7-11-1996 


Società MEDIOLANUM FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA SAN G.COTTOLENGO, 31 
20143 MILANO 


Codice Fiscale 01689550158 


Specialità Medicinale: ATEROCLAR 


10 FIALE N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


022891 028 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Biologici Italia Laboratories S.r.l. sita in via Cavour, 41/43 Novate Milanese (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 905 DEL 7-11-1996 


Società LAB.FARMACOLOGICO MILANESE 
S.R.L. 


VIA MONTEROSSO, 273 
21042 CARONNO PERTUSELLA 


Codice Fiscale 01192310124 


Specialità Medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA 


4 COMPRESSE ARANCIA N° di AIC: 030225 015 /G 
4 COMPRESSE LIMONE N° di AIC: 030225 027 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.I. sita in via Vicenza, 2 - Schio (VI) 


Hl presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.Ii.C. - PPT N. 906 DEL 7-11-1996 


Società LAB.FARMACOLOGICO MILANESE 
S.R.L. 


VIA MONTEROSSO, 273 
21042 CARONNO PERTUSELLA 


Codice Fiscale 01192310124 


Specialità Medicinale: OLIO RICINO 


10 CAPSULE 16 N° di AIC: 030233 011 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Scherer 


S.p.A. sita in via Nettunense Km 20,100 - Latina 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 907 DEL 7-11-1996 


Società LAB.FARMACOLOGICO MILANESE 
S.R.L. 


VIA MONTEROSSO, 273 
21042 CARONNO PERTUSELLA 


Codice Fiscale 01192310124 


Specialità Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA FLACONE 120 ML N° di AIC: 030208 019/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. sita in via Vicenza, 2 - Schio (VI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 908 DEL 7-11-1996 


Società PRODOTTI FORMENTI 
S.R.L. 


VIA CORREGGIO, 43 
20149 MILANO 


Codice Fiscale 04485620159 


Specialità Medicinale: FLAMINASE 


20 COMPRESSE 30 MG N° di AIC: 026420 048 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di produzione dello sfuso a partire dal semilavorato sono effettuate anche presso 


l'officina farmaceutica del Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. sita in Via Monterosso, 273 - 
Caronno Pertusella (VA) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 909 DEL 7-11-1996 


Società PROCTER & GAMBLE HOLDING 
S.P.A. 


VIA CESARE PAVESE, 385 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 00867930158 


Specialità Medicinale: CLAVUCAR 


IV 1 FLACONE 3,2 G N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027594 023 


| controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della 
società SmithKline Beecham S.A. sita in Heppignies, Charleroi (Belgio) 


presente provvedimento ha effetto dalla data di pubbiicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 910 DEL 7-11-1996 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 
Specialità Medicinale: AUGMENTIN 


12 COMPRESSE RIVESTITE 16 N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


026089 019 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Worthing - (UK) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 911 DEL 7-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: VELAMOX 


1FL 500 MG+1F SOLV N° di AIC: 023097 064 
2FL 500 MG+2F SOLV N° di AIC: 023097 076 
1FL 1 G+1F SOLV N° di AIC: 023097 088 
2FL 1 G+2F SOLV N° di AIC: 023097 090 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione dei flaconi di polvere per preparazione iniettabile sono effettuate 
anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in 
Worthing, West Sussex - UK 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 926 DEL 12-11-1996 


Società LA FARMOCHIMICA ITALIANA 
SRL 


VIA GESU 10 
20123 MILANO 


Codice Fiscale 09098120158 


Specialità Medicinale: ESSEN ENZIMATICO 


30 CAPSULE N° di AIC: 028009 037 
50 CAPSULE N° di AIC: 028009 049 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel 
Farmaceutici S.r.I. sita in Stradone Farnese, 1118 - Piacenza 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 912 DEL 7-11-1996 
Società DOROM S.R.L. 


PIAZZA AGRIPPA, 1 
20141 MILANO 


Codice Fiscale 09300200152 


Specialità Medicinale: ACICLOVIR DOROM 


POMATA G 10 5% N° di AIC: 028467 025 
25 COMPRESSE 400 MG N° di AIC: 028467 037 
SCIROPPO 100 ML 8% N° di AIC: 028467 049 
25 COMPRESSE 800 MG N° di AIC: 028467 052 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della 
società Poli Industria Chimica S.p.A. ed altre sita in Quinto dé Stampi - via Volturno, 48 - Rozzano 
(MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 913 DEL 7-11-1996 


Società POLI INDUSTRIA CHIMICA 
SPA 


PIAZZA AGRIPPA, 1 
20141 MILANO 


Codice Fiscale 00746490150 
Specialità Medicinale: CALCIOZIM 


12 FLACONCINI ORALI 10 ML N° di AIC: 022990 042 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile 
sita in Quinto de' Stampi - Rozzano (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 914 DEL 7-11-1996 


Società GOBBI FRATTINI PAOLO 
GIUSEPPE 


VIA STELVIO, 12 
23035 SONDALO 


‘Codice Fiscale 00152980140 


Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 


0,9 % SACCA FLESSIBILE 700 ML N° di ‘AIC: 031570 106 /G 
0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML N° di AIC: 031570 157 /G 
0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML N° di AIC: 031570 171 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
INFOsint SA Pharmaceuticals CH-7744 CAMPOCOLOGNO (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 915 DEL 7-11-1996 


Società GOBBI FRATTINI PAOLO 
GIUSEPPE 


VIA STELVIO, 12 
23035 SONDALO 


Codice Fiscale 00152980140 


Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 


0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML N° di AIC: 031570 118 /G 
0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML N° di AIC: 031570 120 /G 
0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML N° di AIC: 031570 132 /G 
0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML N° di AIC: 031570 144 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
INFOsint SA Pharmaceuticals CH-7744 CAMPOCOLOGNO (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 916 DEL 7-11-1996 


Società GOBBI FRATTINI PAOLO 
GIUSEPPE 


VIA STELVIO, 12 
23035 SONDALO 


Codice Fiscale 00152980140 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


5% SACCA FLESSIBILE 250 ML N° di AIC: 031558 137 /G 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML N° di AIC: 031558 149 /G 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML N° di AIC: 031558 152 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
INFOsint SA Pharmaceuticals CH-7744 CAMPOCOLOGNO (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 917 DEL 7-11-1996 


Società GOBBI FRATTINI PAOLO 
GIUSEPPE 
VIA STELVIO, 12 

23035 SONDALO 


Codice Fiscale 00152980140 


Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML N° di AIC: 031534 112 /G 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML N° di AIC: 031534 124 /G 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML N° di AIC: 031534 136 /G 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML N° di AIC: 031534 237 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
INFOsint SA Pharmaceuticals CH-7744 CAMPOCOLOGNO (Svizzera) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 918 DEL 8-11-1996 


Società CHIESI FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA PALERMO, 26/A 
43100 PARMA 


Codice Fiscale 01513360345 


Specialità Medicinale: EBURNAL 


30 CAPSULE 60 MG N° di AIC: 023450 063 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Eurand 
International S.p.A. sita in via Martin Luther King, 13 - Pessano con Bornago (MI) 


It presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 919 DEL 8-11-1996 


Società CHIESI FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA PALERMO, 26/A 
43100 PARMA 


Codice Fiscale 01513360345 


Specialità Medicinale: MONOKET 


"RETARD" 30 CAPSULE 50 MG N° di AIC: 025200 039 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di incapsulamento del semilavorato sono effettuate presso l'officina farmaceutica 


della società Eurand International S.p.A. sita in via Martin Luther King, 13 - Pessano con Bornago 
{MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 920 DEL 12-11-1996 


Società ALLERGAN S.P.A. 


VIA COSTARICA, 20/22 
00040 POMEZIA 


Codice Fiscale 00431030584 


Specialità Medicinale: AMPILUX 


COLLIRIO LIOF 0,8% 3 ML N° di AIC: 021057 029 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione del liofilizzato sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica 
della società 1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Ii presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 921 DEL 12-11-1996 


Società IND.FARMAC.SERONO 


S.P.A. 
VIA CASILINA, 125 
00176 ROMA 


Codice Fiscale 04886390584 


Specialità Medicinale: PERGOGREEN 


"75" 1 FIALA LIOF.+ 1 F.SOLV. N° di AIC: 028412 017 
"150"1 FIALA LIOF.+ 1 F.SOLV. N° di AIC: 028412 029 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici sono effettuati anche presso l'Istituto di Ricerche Biomediche 
Antoine Marxer RBM S.p.A. sito in via Ribes, 1 - Colleretto Giacosa (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 922 DEL 12-11-1996 


Società GIORGIO ZOJA 
SPA 


VIA LAMARMORA, 1 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 00738390152 


Specialità Medicinale: FORGENAC 


10 SUPPOSTE 50 MG N° di AIC: 
10 SUPPOSTE 100 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


023828 041 
023828 054 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
FARMA 3 S.r.l. sita in via Solferino, 42 - Meda (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 923 DEL 12-11-1996 
Società ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


VIA GRAMSCI, 731/733 
50019 SESTO FIORENTINO 


Codice Fiscale 00426150488 
Specialità Medicinale: FEPRON 


30 COMPRESSE 300 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


023339 029 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Laboratorio Lilly S.A. sita in Avenida de la Industria, 30 Alcobendas - Madrid 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 924 DEL 12-11-1996 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


Specialità Medicinale: RILATEN 


IM IV 6 FIALE 20 MG N° di AIC: 023598 030 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'offcina farmaceutica della società 
Pharminvest S.p.A. sita in via Noto, 7 - Milano 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 925 DEL 12-11-1996 


ALDERLEY PARK 
MACCLESFIELD, CHESHIRE 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale: PALUDRINE 


100 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 028278 012 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di produzione dello sfuso sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della 


società Zeneca Inc. sita in 587 Old Baltimore Pike, Newark, DE-USA 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 927 DEL 12-11-1996 


Società D R. DRUG RESEARCH 
SRL 


VIA PODGORA, 9 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 09575490157 


Specialità Medicinale: CHEFIR 


"500" 1 FLACONE 500 MG + 1 FIALA SOLV. 2 ML__N° di AIC: 031832 013 
"1000" 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLV 2,5 ML N°di AIC: 031832 025 
"1000" 1 FLACONE 1 G EV + 1 F SOLV 1,5 ML N° di AIC: 031832 037 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


La produzione delle fiale solventi è effettuata anche presso l'officina farmaceutica della società 
Biologici Italia Laboratories S.r.l. sita in via Cavour, 41/43 - Novate Milanese (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 928 DEL 12-11-1996 


Società LISAPHARMA 


SPA 
VIA LICINIO 11 - 15 
22036 ERBA 


Codice Fiscale 00232040139 


Specialità Medicinale: LISA 


"500" 1 FLACONE 500 MG + 1 FIALA SOLV 2 ML N° di AIC: 031831 011 
"1000" 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLV 2,5 ML N°di AIC: 031831 023 
"1000" 1 FLAC 1 G EV + 1 F SOLV 2,5 ML N° di AIC: 031831 035 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


La produzione delle fiale solventi è effettuata anche presso l'officina farmaceutica della società 
Biologici Italia Laboratories S.r.I. sita in via Cavour, 41/43 - Novate Milanese (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 929 DEL 12-11-1996 


Società RADIUMFARMA 
S.R.L. 


VIA CARNEVALI, 111 
20158 MILANO 


Codice Fiscale 03809070158 


Specialità Medicinale: ERGOTAMINA TARTRATO 


0,25 MG/ML 5 FIALE N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031261 011 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Fisiopharma S.r.l. sita in Nucleo Industriale - Palomonte (SA) 


u presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 930 DEL 12-11-1996 


Società ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL 
GMBH 


NEUSTIFTGASSE, 119 
VIENNA 


Codice Fiscale 
Specialità Medicinale: TRAVELGUM 


6 CONF.GOMMOSI MASTIC.20 MG N° di AIC: 005170 016 
10 CONF.GOMMOSI MASTIC.20 MG N° di AIC: 005170 028 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito 
sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Asta Medica 
Arzneimittelgesellschaft m.b.H. - Vienna (Austria) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 931 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
SPA 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: VELAMOX 


1FL 500 MG+1F SOLV N° di AIC: 023097 064 
2FL 500 MG+2F SOLV N° di AIC: 023097 076 
1FL 1 G+1F SOLV N° di AIC: 023097 088 
2FL 16G+2F SOLV N° di AIC: 023097 090 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della fiala solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società 1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 932 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: ACLONIUM 


50 CAPSULE 100 MG N° di AIC: 031830 019 
50 CAPSULE 300 MG N° di AIC: 031830 021 
30 CAPSULE 400 MG N° di AIC: 031830 033 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Mi) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 933 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.PA 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale:  PENICILLINA ICAR 


1FL+1F SOLV 1000000 N° di AIC: 003861 034 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
I.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 934 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE Di BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: COALIP 


IM 6F 1000UL+6 F 2 ML N° di AIC: 011926 033 
4 F 2000 U+4 F N° di AIC: 011926 045 
6 F 2000 U+6 F N° di AIC: 011926 058 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= ig 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 935 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
SPA. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: CADRATEN 


30 COMPRESSE 10 MG N° di AIC: 026242 026 
30 COMPRESSE 15 MG N° di AIC: 026242 053 
21 COMPRESSE 20 MG N° di AIC: 026242 077 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 936 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
SPA. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: ACUTIL FOSFORO 


SCIROPPO 200 ML N° di AIC: 018647 038 
10 FLACONCINI ORALI 10 ML N° di AIC: 018647 040 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 938 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: BRL 17421 


IM FLACONE 500 MG + SOLV 2 ML N° di AIC: 027187 018 
IV FLACONE 500 MG + SOLV 10 ML N° di AIC: 027187 020 
IM FLACONE 1 G + SOLV 3 ML N° di AIC: 027187 032 
IV FLACONE 1 G + SOLV 20 ML N° di AIC: 027187 044 
IV FLACONE 2G N° di AIC: 027187 057 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 939 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 
VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: TAGAMET 


"200" IM 12 FIALE 2 ML N° di AIC: 023572 023 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 940 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: CEFODIE 


IM FLAC 500 MG + SIRINGA/SOLV. N° di AIC: 025418 070 
IM FLAC.1 G + SIRINGA/SOLV. N° di AIC: 025418 082 
IV FLAC 500 MG + SIRINGA/SOLV N° di AIC: 025418 094 
IV FLAC 1 G + SIRINGA/SOLV N° di AIC: 025418 106 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 942 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: NEUROMET 


10 FIALE 1GS5ML N° di AIC: 025294 012 
20 COMPRESSE 800 MG N° di AIC: 025294 036 
SOLUZIONE ORALE 120 ML 16,0% N° di AIC: 025294 048 
10 FLAC SOLUZ ORALE 5 ML 16,0% N° di AIC: 025294 051 
1 FLACONE 30 ML/6 G N° di AIC: 025294 063 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinano alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n, 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 943 DEI 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: KYTRIL 


1 FIALA 3 MG/3 ML N° di AIC: 028093 019 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.!.C. - PPT N. 944 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: FLOXEF 


IV 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. N° di AIC: 028141 012 
IV 1 FLAC. 1G+1F. SOLV. N° di AIC: 028141 024 
IV 1 FLAC.2G+1F SOLV. N° di AIC: 028141 036 
IM 1 FLAC.0,5G+1F. SOLV. N° di AIC: 028141 048 
IM 1 FLAC. 1G+1F. SOLV. N° di AIC: 028141 051 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
SE, 7. AA 


13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 945 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 
Specialità Medicinale:  FIBRASE 


IM IV 10 FIALE 1 ML 100 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


019646 013 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.iì.C. - PPT N. 946 DEL 12-11-1996 


Società IODOSAN S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 05085580156 


Specialità Medicinale: EUTROM 


1 FIALA 3 MG/3 ML N° di AIC: 028095 014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ii 


13-12-1996 Supplemento ordinario alta GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 947 DEL 12-11-1996 


Società IODOSAN S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 05085580156 
Specialità Medicinale: FEDOPAM 


EV 1 FIALA 2 ML (10 MG/ML) N° di AIC: 027967 013 
EV 1 FIALA 5 ML (10 MG/ML) N° di AIC: 027967 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO D! MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 948 DEL 12-11-1996 


Società IODOSAN S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 05085580156 


Specialità Medicinale: SKF G 02 


IM FLAC.500 MG + F.SOLV.2 ML N° di AIC: 027591 015 
IV FLAC.500 MG + F.SOLV. 10 ML N° di AIC: 027591 027 
IM FLAC.1 G + F.SOLV. 3 ML N° di AIC: 027591 039 
IV FLAC.1 G + F.SOLV. 20 ML N° di AIC: 027591 041 
IV FLACONE 2 G N° di AIC: 027591 054 


OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 949 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: AUGMENTIN 


IV FL LIOF 600 MG+F SOLV 10 ML N° di AIC: 026089 060 
IV FL LIOF 1200MG+F SOLV 20 ML N° di AIC: 026089 072 
BB IV FL 550 MG + F SOLV 10 ML N° di AIC: 026089 096 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della fiala solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società 1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 950 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
SP.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: TIMENTIN 


IM 1 FLAC 1,2 G+1 F SOLV 2 ML N° di AIC: 027118 013 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della fiala solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società 1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Ep pere 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 951 DEL 12-11-1996 
Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 
VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 
Specialità Medicinale: RIDAURA 


30 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG N° di AIC: 025189 010 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


‘Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F, S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.LC. - PPT i. 952 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 
Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: TURBOCALCIN 


5 SIR.PRONTO USO 1 ML/40 U MRC N° di AIC: 025301 033 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale. - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 953 DEL 12-11-1996 


Società IODOSAN S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 05085580156 


Specialità Medicinale: FLOMEX 


IV 1 FLAC. 0,5 G+1F. SOLV. N° di AIC: 028143 016 
IV 1 FLAC.16G+1F. SOLV. N° di AIC: 028143 028 
IV 1 FLAC. 2G+2F. SOLV. N° di AIC: 028143 030 
IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. N° di AIC: 028143 042 
IM 1 FLAC. 1G+1F. SOLV. N° di AIC: 028143 055 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 954 DEL 12-11-1996 
Società SARK S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03878810153 


Specialità Medicinale: BETABACTYL 


IM 1 FLAC.1,2 G + 1 F.SOLV.2ML N° di AIC: 027622 012 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della fiala solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceuitca della società 1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 955 DEL 12-11-1996 


Società SARK S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03878810153 


Specialità Medicinale: !SF 09338 


IM 1 FLAC. 500MG + F. SOLV.2ML N° di AIC: 027592 017 
IV FLAC.500 MG + F.SOLV.10 ML N° di AIC: 027592 029 
IM FLAC.1 G + F.SOLV.3 ML N° di AIC: 027592 031 
IV FLAC.1 G + F.SOLV.20 ML N° di AIC: 027592 043 
IV FLACONE 2 G N° di AIC: 027592 056 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.a. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A..C. - PPT N. 956 DEL 12-11-1996 


Società SARK S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03878810153 
Specialità Medicinale: TARAZ 


1 FIALA 3 MG/3 ML N° di AIC: 028063 016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 957 DEL 12-11-1996 


Società ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO 
S.P.A. 


VIA CRESCENTINO, 25 
10154 TORINO 


Codice Fiscale 05146060016 


Specialità Medicinale: URSOBIL HT 


20 CAPSULE RIL.CONTROLL.225 MG N° di AIC: 029038 015 
20 CAPSULE RIL.CONTROLL.450 MG N° di AIC: 029038 027 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in via Crescentino, 25 - Torino 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 958 DEL 14-11-1996 


Società FISIOPHARMA 
SRL 


NUCLEO INDUSTRIALE 
84020 PALOMONTE 


Codice Fiscale 02580140651 


Specialità Medicinale: ERGOTAMINA TARTRATO 


5 FIALE 0,25 MG/ML N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031420 019 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Fisiopharma S.r.l. sita in Nucleo Industriale - Palomonte (SA) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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12-12-1994 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UTFICIALE 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 959 DEL 14-11-1996 


Società BRUSCHETTINI 


SRL 
VIA ISONZO, 6 
16147 GENOVA 


Codice Fiscale 00265870105 


Specialità Medicinale: LACTEOL 


"FORTE" 20 CAPSULE N° di AIC: 028962 013 
"FORTE" 10 BUSTINE ORALI N° di AIC: 028962 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in via Isonzo, 6 - Genova 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 960 DEL 14-11-1996 


Società LABORATORI PRODOTII FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 


VIA TIBURTINA 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 08205300588 


Specialità Medicinale: DECACEF 


IV 1 FLAC.1000 MG + SOLV.10 ML N° di AIC: 028232 039 
IM 1 FLAC.500 MG + SOLV.3 ML N° di AIC: 028232 054 
IM 1 FLAC.1000 MG + SOLV.3 ML N° di AIC: 028232 066 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società ISF S.p.A. sita in via Tiburtina,1040 - Roma 


lì presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ORO” ge 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 961 DEL 14-11-1996 


Società LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE SRL. 


VIA TIBURTINA 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 08205300588 
Specialità Medicinale: PERACIL 


FLACONE 1 G + FIALA SOLV N° di AIC: 028595 015 
FLACONE 2 G + FIALA SOLV N° di AIC: 028595 027 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società ISF S.p.A. sita in via Tiburtina,1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 962 DEL 14-11-1996 


Società PULITZER ITALIANA 


sS.R.L 
VIA TIBURTINA, 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 03589790587 


Specialità Medicinale: PEROCEF 


IM 1 FL 1000 MG + 1 F SOLV 3ML N° di AIC: 025780 014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società ISF S.p.A. sita in via Tiburtina,1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


NEI rea 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 963 DEL 14-11-1996 


Società PULITZER ITALIANA 


SRL 


VIA TIBURTINA, 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 03589790587 


Specialità Medicinale: SINTOCEF 


IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV 2 ML N° di AIC: 028893 016 
IM 1 FLAC.1000 MG + SOL 2,5 ML N° di AIC: 028893 028 
IV 1 FLAC.1000 MG + SOL 2,5 ML N° di AIC: 028893 030 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte fe fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'cfficina 
farmaceutica della società ISF S.p.A. sita in via Tiburtina,1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 964 DEL 14-11-1996 


Società MERCK SHARP E DONIViE 


S.P.A. 
VIA G.FABBRONI, 6 
00191 ROMA 


Codice Fiscale 00422760587 


Specialità Medicinale: FLUDARENE 


30 CAPSULE 200 MG N° di AIC: 024477 022 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delfa produzione non sono più effettuate presso fa propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Emilia, 21 - Pavia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 4 — 


13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 965 DEL 14-11-1996 


Società MERCK SHARP E DOHME 


S.P.A. 
VIA G.FABBRONI, 6 
00191 ROMA 


Codice Fiscale 00422760587 


Specialità Medicinale: ANTIDRASI 


20 COMPRESSE 50 MG N° di AIC: 015413 038 
5 F LIOF MG 75 + 5 F SOLV N° di AIC: 015413 040 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 966 DEL 14-11-1996 


Società NYCOMED IMAGING 
AS 


NYCOVEIEN, 2 
OSLO 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale: VISIPAQUE 


320 MG I/ML FLAC.SOLUZ.100 ML N° di AIC: 029354 091 
320 MG I/ML FLAC.SOLUZ.200 ML N° di AIC: 029354 103 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica NYCOMED 
IRELAND Ltd. IDA Industrial Estate Carrigtohill - Co. Cork - Irlanda 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


CR, (I 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 967 DEL’ 14-11-1996 


Società FARMACEUTICI CABER 
S.P.A. 


VIA CAVOUR, 11 
44022 — COMACCHIO 


Codice Fiscale 00964710388 


Specialità Medicinale: PRATICEF 


1 FLAC. 1 G + 2,5 ML SOLV N° di AIC: 025806 011 
1 FLAC. 500 MG + 2 ML SOLV N° di AIC: 025806 035 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccetto quelle relative alle fiale solventi, sono effettuate anche 
presso l'officina farmaceutica della società Biopharma S.r.l. sita in via delle Gerbere s.n.c. - Santa 
Palomba (Roma) 


Ii presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 968 DEL 14-11-1996 


Società AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF 


SPA 
VIALE AMELIA, 70 
00181 ROMA 


Codice Fiscale 03907010585 


Specialità Medicinale: FLOGOGIN 


10 SUPPOSTE 550 MG N° di AIC: 025829 021 
30 COMPRESSE 275 MG N° di AIC: 025829 033 
IM 6 F.LIOF.275 MG + 6 F.SOLV. N° di AIC: 025829 060 
GEL 5% TUBO 50 G N° di AIC: 025829 072 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in s.s. Adriatica Km 303 Pontelungo - Ancona 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 969 DEL 14-11-1996 


Società NORDMARK FARMACEUTICI 
SPA 


VIA LORENTEGGIO, 270/A 
20152 MILANO 


Codice Fiscale 00795170158 


Specialità Medicinale: FROBEN 


"SR"20 CAPSULE 200 MG N° di AIC: 024284 123 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Knoll Farmaceutici S.p.A. sita in via Fosse Ardeatine, 2 - Liscate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 970 DEL 14-11-1996 


Società LABORATORI ITALIANI VAILLANT 
S.R.L. 


VIA ANFOSSI, 2 
20100 MILANO 


Codice Fiscale 00792990152 
Specialità Medicinale: ‘GOLACETIN 


ASTUCCIO 20 COMPRESSE N° di AIC: 032204 012 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 


I controlli di qualità microbiologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società 
Biolab S.r.l.sita in Viale B. Buozzi, 2 - Vimodrone (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 971 DEL 14-11-1996 


Società SYNTHELABO 
S.P.A. 


GALLERIA PASSARELLA, 2 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 06685100155 


Specialità Medicinale: VITAMINA C VITA 


10 FLACONCINI ORALI 10 ML N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


007780 075 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.).C. - PPT N. 972 DEL 14-11-1996 


Società SYNTHELABO 
S.P.A. 


GALLERIA PASSARELLA, 2 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 06685100155 
Specialità Medicinale: MAG 2 


20 FLACONCINI ORALI 10 ML N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


025519 036 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


if presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


a MRa 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 973 DEL 14-11-1996 


Società SYNTHELABO 
S.PA. 


GALLERIA PASSARELLA, 2 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 06685100155 


Specialità Medicinale: SEREPRILE 


20 COMPRESSE N° di AIC: 023402 011 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica dei 
Laboratorios Delagrange S.A. sita in Avenida de la Industria, 31 Afcobendas Madrid (Spagna) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 974 DEL 14-11-1996 


Società PROCTER & GAMBLE HOLDING 


S.P.A. 
VIA CESARE PAVESE, 385 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 00867930158 


Specialità Medicinale: NEODUPLAMOX 


IV FL LIOF 600 MG+F SOLV 10 ML N° di AIC: 026141 150 
IV FL LIOF 1200MG+F SOLV 20 ML N° di AIC: 026141 162 
BB IV FL 550 MG + F SOLV.10 ML N° di AIC: 026141 186 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della fiala solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società 1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 975 DEL 14-11-1996 


Società PROCTER & GAMBLE HOLDING 
S.P.A. 


VIA CESARE PAVESE, 385 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 00867930158 


Specialità Medicinale: CLAVUCAR 


IM 1 FLAC.1,2 G+ 1 F.SOLV.2ML N° di AIC: 027594 011 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della fiala solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società 1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 976 DEL 14-11-1996 


Società PROCTER & GAMBLE HOLDING 
S.P.A. 


fiA CESARE PAVESE, 385 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 00867930158 
Specialità Medicinale: CARBICALCIN 


5 SIR.PRONTO USO 1 ML/40 U MRC N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


025679 061 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 977 DEL 14-11-1996 


Società PROCTER & GAMBLE HOLDING 


S.PA. 
VIA CESARE PAVESE, 385 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 00867930158 


Specialità Medicinale: MONOCID 


IM FLAC 500 MG + SIRINGA/SOLV. N° di AIC: 025422 078 
IM FLAC.1 G + SIRINGA/SOLV. N° di AIC: 025422 080 
IV FLAC.500 MG + SIRINGA/SOLV. N° di AIC: 025422 092 
IV FLAC.1 G + SIRINGA/SOLV N° di AIC: 025422 104 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 978 DEL 14-11-1996 


Società PROCTER & GAMBLE HOLDING 
S.P.A 


VIA CESARE PAVESE, 385 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 00867930158 
Specialità Medicinale: NEODUPLAMOX 


12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G N° di AIC: 026141 147 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso I‘officina farmaceutica della società 
SmeetKline Beecham Pharmaceuticals sita in Clarendon Road - Worthing (UK) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
ST 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.i.C. - PPT N. 979 DEL 14-11-1996 


Società PROCTER & GAMBLE HOLDING 


S.P.A. 
VIA CESARE PAVESE, 385 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 00867930158 


Specialità Medicinale: NEODUPLAMOX 


IV FL LIOF 600 MG+F SOLV 10 ML N° di AIC: 026141 150 
IV FL LIOF 1200MG+F SOLV 20 ML N° di AIC: 026141 162 
IV FLACONE LIOF 2200 MG N° di AIC: 026141 174 
BB IV FL 550 MG + F SOLV.10 ML N° di AIC: 026141 186 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
SmeetKline Beecham S.A. sita in Heppignies - Belgio 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 980 DEL 14-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: PULMAXAN 


"TURBOHALER" 200 MCG 100 DOSI N° di AIC: 027621 022 
"TURBOHALER" 400 MCG 50 DOSI N° di AIC: 027621 034 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
consortile sita in via Statale Appia - Capua (CE) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


= da 


13-12-1996 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 981 DEL 14-11-1996 


Società SANOFI WINTHROP 
S.P.A. 


VIA G.B.PIRANESI, 38 
20137 MILANO 


Codice Fiscale 00730870151 


Specialità Medicinale: NEG GRAM 


"1000" 20 COMPRESSE N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


020321 067 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Montefarmaco S.p.A. sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 982 DEL 14-11-1996 


Società SANOFI WINTHROP 
S.P.A. 


VIA G.B.PIRANESI, 38 
20137 MILANO 


Codice Fiscale 00730870151 


Specialità Medicinale: TIKLID 


30 COMPRESSE 250 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


024453 021 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Montefarmaco S.p.A. sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


de 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 983 DEL 14-11-1996 


Sacietà SANOFI 


WINTHROP 


32-34 RUE MARBEUF 
75008 PARIGI 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale: DEPAKIN 


GOCCE ORALI 40 ML 20% N° di AIC: 022483 034 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della Sanofi 
Winthrop Industrie - 1 - 3 Allèe Z.1. En Sigal - Colomiers (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 984 DEL 14-11-1996 


Società IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI 
SPA 


VIA G.RIPAMONTI, 332/4 
20141 MILANO 


Codice Fiscale 02578030153 


Specialità Medicinale: LEGALON 


SCIROPPO 150 ML 1% N° di AIC: 022258 053 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Segix 


Italia S.p.A. sita in via dei Mare, 36 - Pomezia (RM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 985 DEL 14-11-1996 
Società FARMA UNO S.R.L. 


VIA PICENZA, 76 LOTTO 6 
84100 SALERNO 


Codice Fiscale 02732270653 


Specialità Medicinale: MEGACORT 


IM IV 3 FIALE 1 ML 4 MG N° di AIC: 019247 016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della 
società Gelfipharma S.r.l. ed altre sita in via Emilia, 99 fraz. di S. Grato - Lodi (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 986 DEL 14-11-1996 


Società FARMA UNO S.R.L. 


VIA PICENZA, 76 LOTTO 6 
84100 SALERNO 


Codice Fiscale 02732270653 


Specialità Medicinale: RECEF 


IM 1 FLACONE 1 G + FIALA 4 ML N° di AIC: 023783 057 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccetto quelle relative alle fiale solventi, sono effettuate anche 
presso l'officina farmaceutica della società Biopharma sita in via delle Gerbere snc - Santa 


Palomba (RM) 
Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica consortile della società Gefipharma S.r.l. sita in via Emilia, 99 fraz. di S. Grato - Lodi 
(MI) 

Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 987 DEL 19-11-1996 


S.P.A. 
VIA CAVOUR, 11 
44022 — COMACCHIO 


Codice Fiscale 00964710388 


Specialità Medicinale: FADO 


IM1FL1G+1F3ML N° di AIC: 024351 037 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccetto quelle relative alla fiala solvente, sono effettuate presso 
l'officina farmaceutica della società Biopharma S.r.l. sita in via della Gerbere, s.n.c. - S. Palomba 
(Roma) 

La produzione delle fiale solventi è effettuata presso là propria officina farmaceutica consortile 


sita in via E. Bazzano, 14 Ronco Scrivia (GE), presso la quale sono anche effettuati il 
confezionamento secondario ed i controlli sul prodotto finito. 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 988 DEL 19-11-1996 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 


Specialità Medicinale: DUTIMELAN 845 


10 DOSI N° di AIC: 022797 017 
"MITE" 10 DOSI N° di AIC: 022797 031 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Doppel Farmaceutici S.r.I. sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza 


li presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


sas 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 989 DEL 19-11-1996 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 


Specialità Medicinale: ANTAGOSAN 


100000 UICH 2 F 10 ML N° di AIC: 023676 024 
200000 VICH 2 F 10 ML N° di AIC: 023676 036 
500000 UICH F 20 ML N° di AIC: 0236768 048 
9500000 UICH FL 50 ML N° di AIC: 023676 051 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni (Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 990 DEL 19-11-1996 


Società FARMADES SPA 


VIA DI TOR CERVARA, 282 
00155 ROMA 


Codice Fiscale 00400380580 


Specialità Medicinale: FALVIN 


POLVERE ASPERSORIA 50 G 2% N° di AIC: 025982 101 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica consortile 
della società Recordati S.p.a. ed altre sita in via Civitali,1 - Milano 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RE; Pedr 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 991 DEL 19-11-1996 


Società FARMADES SPA 


VIA DI TOR CERVARA, 282 
00155 ROMA 


Codice Fiscale 00400380580 


Specialità Medicinale: FALVIN 


CREMA 30 G 2% N° di AIC: 025982 012 
SOLUZIONE NEBULIZZATA 30 ML 2% N° di AIC: 025982 051 
CREMA VAG.78 G 2% 16 APPLICAT. N° di AIC: 025982 125 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sui prodotto finito 


sono effettuati presso l'officina farmaceutica consortile della società Recordati S.p.A. ed altre sita 
in via Civitali, 1 - Milano 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 992 DEL 19-11-1996 


Società SYNTHELABO 
S.P.A. 


GALLERIA PASSARELLA, 2 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 06685100155 


Specialità Medicinale: STEROX 


20 COMPRESSE N° di AIC: 014621 027 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della 
società Montefarmaco S.p.A. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 993 DEL 21-11-1996 


Società C T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  CITILAT 


50 CAPSULE 10 MG N° di AIC: 024085 019 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di produzione dello sfuso sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della 
società SCHERER RP sita in via Nettunense Km 20+100 - Aprilia (LT). 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 994 DEL 19-11-1996 


Società SYNTHELABO 
S.P.A. 


GALLERIA PASSARELLA, 2 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 06685100155 


Specialità Medicinale: TITRALAC SILICONE 
40 COMPRESSE N° di AIC: 020688 014 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della 
società Montefarmaco S.p.A. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 995 DEL 19-11-1996 


Società LABORATORI FARMACEUTICI VITA 
S.R.L. 


VIA PIETRO MASCAGNI, 2 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 09733760152 
Specialità Medicinale: TIAKEM 


14 CAPSULE RITARDO 300 MG N° di AIC: 028244 010 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Synthelabo Groupe sita in Tours, Avenue Gustave Eiffel - Francia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 996 DEL 19-11-1996 


Società ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


VIA GRAMSCI, 731/733 
50019 SESTO FIORENTINO 


Codice Fiscale 00426150488 
Specialità Medicinale: PANACEF 


12 CAPSULE 250 MG N° di AIC: 024227 011 
8 CAPSULE 500 MG N° di AIC: 024227 023 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate 


anche presso l'officina farmaceutica della Eli Lilly Industries Inc., sita in Pueblo Station - Puerto 
Rico 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 997 DEL 19-11-1996 
Società ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


VIA GRAMSCI, 731/733 
50019 SESTO FIORENTINO 


Codice Fiscale 00426150488 


Specialità Medicinale: KEFORAL 


12 CAPSULE 250 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


022085 017 


Tutte le fasi della produzione, eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate 


anche presso l'officina farmaceutica della Eli Lilly Industries Inc., sita in Pueblo Station - Puerto 
Rico 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 998 DEL 19-11-1996 
Società ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


VIA GRAMSCI, 731/733 
50019 SESTO FIORENTINO 


Codice Fiscale 00426150488 


Specialità Medicinale: KEFLIN NEUTRO 


FLACONE 1 G N° di AIC: 
FLACONE 2 G N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


020951 048 
020951 051 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 


Biopharma S.r.l. sita in Strada Ardeatina Km 21,500 - Via delle Gerbere, s.n.c. - Località S. 
Palomba (Roma) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 999 DEL 19-11-1996 


Società ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


VIA GRAMSCI, 731/733 
50019 SESTO FIORENTINO 


Codice Fiscale 00426150488 


Specialità Medicinale: KEZOLIN 


FL.500 MG+SOLV.2 ML LIDOC.0,5% N° di AIC: 028885 010 
FL.1 G + SOLV.4 ML LIDOC.0,5% N° di AIC: 028885 022 
1 FLACONE 2G N° di AIC: 028885 034 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Biopharma S.r.i. sita in Strada Ardeatina Km 21,500 - Via delle Gerbere, s.n.c. - Località S. 
Palomba (Roma) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1000 DEL 19-11-1996 


Società ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


VIA GRAMSCI, 731/733 
50019 SESTO FIORENTINO 


Codice Fiscale 00426150488 


Specialità Medicinale: MANDOKEF 


IM 1 FL 1 G+1 F 4 ML LIDOC. N° di AIC: 024286 015 
IM IV1FL2G N° di AIC: 024286 027 
IM 1 FL 500 MG+1 F 2 ML LIDOC. N° di AIC: 024286 041 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Biopharma S.r.l. sita in Strada Ardeatina Km 21,500 - Via delle Gerbere, s.n.c. - Località S. 
Palomba (Roma) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1001 DEL 19-11-1996 


Società ZAMBON ITALIA 
S.R.L. 


VIA DELLA CHIMICA, 9 
36100 VICENZA 


Codice Fiscale 03804220154 
Specialità Medicinale: MITOCOR 


10 FLACONCINI ORALI 50 MG N° di AIC: 025245 034 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della 
società Montefarmaco S.p.A. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1002 DEL 19-11-1996 


Società ESOFORM SRL 


VIALE DEL LAVORO, 10 
45100 ROVIGO 


Codice Fiscale 00352000293 


Specialità Medicinale: MINACHLOR 


POLVERE 10 BUSTINE 2,5G N° di AIC: 032783 019 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina 


farmaceutica della società Lamp S. Prospero S.p.A. sita in via della Pace, 28 - S. Prospero 
S/Secchia (MO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1003 DEL 19-11-1996 


Società LISAPHARMA 


S.P.A. 
VIA LICINIO 11 - 15 
22036 ERBA 


Codice Fiscale 00232040139 


Specialità Medicinale: SERPENS 


30 CAPSULE N° di AIC: 027313 016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di incapsulamento e di confezionamento primario sono effettuate anche presso 
l'officina farmaceutica della società R.P. Scherer S.p.A. sita in via Nettunense Km 20,100 - Aprilia 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1004 DEL 19-11-1996 


Società ITALFARMACO 
S.P.A. 


VIALE FULVIO TESTI, 330 
20126 MILANO 


Codice Fiscale 00737420158 


Specialità Medicinale: BETRONR 


3 FL. LIOF. 1000000 U.1.+ SOLV N° di AIC: 028701 112 
1 FL. LIOF. 3000000 U.I.+ SOLV N° di AIC: 028701 124 
3 FL. LIOF. 3000000 U.1.+SOLV N° di AIC: 028701 136 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso le officine 
farmaceutiche della società Schiapparelli Farmaceutici S.p.A. sita in Corso Belgio, 86 - Torino e 
della società Fidia S.p.A. sita in via Ponte della Fabbrica 3/A 


Abano Terme (PD) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1005 DEL 19-11-1996 
Società FARMA 3 SRL 


VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: VALERIANA 


ESTRATTO SECCO 20 COMPRESSE RIVESTITE N° di AIC: 030572 034 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.I. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.I. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.|.C. - PPT N. 1006 DEL 19-11-1996 


Società FARMA 3 SRL 


VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


50 COMPRESSE 500 MG N° di AIC: 030534 010/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.I. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1007 DEL 19-11-1996 
Società FARMA 3 SRL 


VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: POTASSIO PERMANGANATO 


10 COMPRESSE 250 MG N° di AIC: 030528 018 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore {MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1008 DEL 19-11-1996 


Società FARMA 3 SRL 


VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC: 030524 019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 
Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1009 DEL 19-11-1996 
Società FARMA 3 SRL 


VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: LITIO CARBONATO 


50 COMPRESSE 300 MG N° di AIC: 030513 016 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1010 DEL 19-11-1996 
Società FARMA 3 SRL 
VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: LASSATIVI VEGETALI 


20 COMPRESSE RIVESTITE N° di AIC: 030510 010/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1011 DEL 19-11-1996 
Società FARMA 3 SRL 


VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: DIMENIDRINATO 


15 COMPRESSE 50 MG N° di AIC: 030485 015/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica deila 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 


}l presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1012 DEL 19-11-1996 
Società FARMA 3 SRL 
VIA SOLFERINO, 42 


20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: CHININA SOLFATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG N° di AIC: 030479 012/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 
ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1013 DEL 19-11-1996 
Società FARMA 3 SRL 


VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: CARBONE COMPOSTO 


20 COMPRESSE N° di AIC: 030478 010 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1014 DEL 19-11-1996 


Società FARMA 3 SRL 


VIA SOLFERINO, 42 
20036 MEDA 


Codice Fiscale 04434210151 


Specialità Medicinale: ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 


30 COMPRESSE 120 + 250 MG N° di AIC: 030464 010/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 Cerro Maggiore (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società Pharcoterm S.r.l. sita in via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1015 DEL 19-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: XYLOCAINA ASTRA 
POMATA 20 G 5% 


N° di AIC: 004535 035 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della Astra 
Production Liquid Products sussidiaria della AB Astra Production sita a Sodertalje - Svezia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1016 DEL 19-11-1996 


Società IODOSAN S.P.A. 


VIA ZAMBELETTIi 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 05085580156 


Specialità Medicinale: SKF AWI 300 


21 COMPRESSE 250 MG N° di AIC: 029173 010 
12 COMPRESSE 250 MG 


N° di AIC: 029173 022 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società SmithKline Beecham S.p.A. sita in via Zambeletti - Baranzate di Bollate 
(MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 1017 DEL 21-11-1996 


Società PULITZER ITALIANA 


S.R.L. 
VIA TIBURTINA, 1004 
001566 ROMA 


Codice Fiscale 03589790587 


Specialità Medicinale: DELTACEF 


IM 1 FLAC.1G+1F.SOLV. N° di AIC: 024847 030 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società ISF S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1018 DEL 21-11-1996 


Società ALCON ITALIA SPA 


VIA ROMA, 108 PALAZZO C-D/1 
20060 —CASSINA DE' PECCHI 


Codice Fiscale 07435060152 
Specialità Medicinale:  EVITEX 


50 CAPSULE N° di AIC: 029164 011 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società 
Laboratorios ALCALA Farma S.L. sita in Ctra M-300 Km 29,900 Alcalà de Henares (Madrid) e della 
società Laboratorios FARMYGEL S.A. sita in Poligono 


Industrial del Henares, Nunneaton, 85 - Guadalajara (Spagna) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1019 DEL 21-11-1996 


Società BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA 
S.P.A. 


VIA MOROLENSE, 87 
03013 FERENTINO 


Codice Fiscale 00408870582 


Specialità Medicinale: MIALIN 


GOCCE FLACONE 20 ML N° di AIC: 026088 169 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


1 controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società 
Montefarmaco S.p.A. sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1020 DEL 21-11-1996 


TANI 


Sociewa FOURNIER PIERREL TARMA 


S.P.A. 


VIA CASSANESE, 224 
20145 SEGRATE 


Codice Fiscale 09964320155 


Specialità Medicinale: CLAVULIN 


BB IV FL.550 MG + F.SOLV.10 ML N° di AIC: 026138 154 
AD IV FL.600 MG + F.SOLV.10 ML N° di AIC: 026138 166 
AD IV FL.1200MG + F.SOLV.20 ML N° di AIC: 026138 178 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della fiala solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceuitca della società 1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


fl presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


TI 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1021 DEL 21-11-1996 


Società C T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: EVITINA 


10 PERLE 100 MG N° di AIC: 003863 014 
10 CAPSULE 400 MG N° di AIC: 003863 026 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di produzione dello sfuso sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società SCHERER RP sita in via Nettunense Km 20+100 - Aprilia (LT). 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1022 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: FLOLID 


30 BUSTINE GRANULARE 100 MG N° di AIC: 028778 037 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina 
farmaceutica della società Lamp S. Prospero sita in via della Pace, 25/A - San Prospero. 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso la Get S.r.I. sita in via L. Ariosto 17 - Sanremo 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


e ge 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1023 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 
VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  CITIVIR 


25 COMPRESSE 200 MG N° di AIC: 028528 014 
25 COMPRESSE 400 MG N° di AIC: 028528 026 
100 ML SOSPENSIONE OS N° di AIC: 028528 038 
CREMA 5% 3 G N° di AIC: 028528 040 
CREMA 5% 10 G N° di AIC: 028528 053 
25 COMPRESSE 800 MG N° di AIC: 028528 065 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17.- Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 937 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: PAIDOCIN 


GRANULARE SOSPENS.ESTEMP.48 G N° di AIC: 027502 032 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Ar, A 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1024 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
sS.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: CITIREUMA 


30 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 023904 016 
30 COMPRESSE 200 MG N° di AIC: 023904 028 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1025 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO. FARMACEUTICO 
S.RL. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 
Specialità Medicinale:  CITIMID 


50 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG N° di AIC: 025399 015 
30 COMPRESSE DIVISIBILI 800 MG N° di AIC: 025399 027 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


=. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1026 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 


s.R.i. 
VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  CITILAT 


50 CAPSULE 10 MG N° di AIC: 024085 019 
"RETARD" 50 COMPRESSE 20 MG N° di AIC: 024085 045 
30 CAPSULE 10 MG N° di AIC: 024085 060 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1027 DEL 21:11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  CITICIL 


12 CAPSULE 500 MG N° di AIC: 022390 025 
IM 1FL 500MG+1F 3ML N° di AIC: 022390 049 
INIET FL 1G+F N° di AIC: 022390 064 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


Ri, ) RE 


13-12-1996 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1028 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  CITICEF 


IV FLACONE 1 G + FIALA N° di AIC: 023723 048 
8 CAPSULE 500 MG N° di AIC: 023723 051 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1029 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
‘18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: CITICALCIN 


"100" SPRAY 100UI EROG. 2ML N° di AIC: 028147 027 
"50" 5 FIALE 1ML DA SOUI N° di AIC: 028147 041 
"100" 5 FIALE 100 UI 1ML N° di AIC: 028147 054 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


== 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1030 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  CITASMAL 


30 CAPSULE 100 MG N° di AIC: 028025 017 
20 BUSTINE 50 MG N° di AIC: 028025 029 
20 BUSTINE 100 MG N° di AIC: 028025 031 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1031 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: CHEMACIN 


IM IV 1 FIALA 500 MG 2 ML N° di AIC: 025513 033 
IM IV 1 FIALA 1 G 4 ML N° dì AIC: 025513 045 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


e 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1032 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


‘VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: CEPHOS 


8 CAPSULE 500 MG N° di AIC: 024481 018 
BB GRAN.SCIROPPO 90 ML/250 MG N° di AIC: 024481 020 
8 COMPRESSE 1 G. N° di AIC: 024481 044 
12 CAPSULE 500 MG N° di AIC: 024481 057 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 941 DEL 12-11-1996 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: SEBERCIM' 


14 COMPRESSE 200 MG N° di AIC: 024997 013 
14 COMPRESSE 400 MG N° di AIC: 024997 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
— 79 — 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.}.C. - PPT N. 1033 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 


ADI 
LOI ATLOI 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: CARBOCIT 


AD SCIROPPO 150 ML N° di AIC: 024782 017 
BB SCIROPPO 150 ML N° di AIC: 024782 029 
30 BUSTINE GRANULATO 100 MG N° di AIC: 024782 031 
20 BUSTINE GRANULATO 375 MG N° di AIC: 024782 043 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 


in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1034 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: BUFLOCIT 


30 CAPSULE 150 MG N° di AIC: 026847 018 
30 CAPSULE 300 MG N° di AIC: 026847 020 
“"RETARD" 30 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: 026847 032 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1035 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: BACTERIAL 


FORTE 16 COMPRESSE N° di AIC: 023041 039 
FORTE SOSPENSIONE ORALE 100 ML N° di AIC: 023041 041 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Res 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1036 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
SRI 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  AVITINA 


30 PERLE 50000 U.I. N° di AIC: 001350 014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1037 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: ATENOL 


50 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 025070 020 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
n via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1038 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
SRL. 


VIA DANTE ALIGHIERI,. 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: ALCOVER 


1 FLACONE 140 ML N° di AIC: 027751 066 
12 FLACONCINI ORALI 10 ML N° di AIC: 027751 078 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 1039 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: ABETOL 


50 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 024480 016 
50 COMPRESSE 200 MG N° di AIC: 024480 030 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlii di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PEER SO. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1040 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  VICITINA 


URTO IV OS 6F 5ML1G 


N° di AIC: 000761 015 
10 FL5 ML 


N° di AIC: 000761 027 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI Ad.C. - PPT N. 1041 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: UROPIMID 


20 CAPSULE 400 MG N° di AIC: 024482 022 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


{i presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1042 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
SRL. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: TIACLAR 


50 CPR 600 MG N° di AIC: 024771 026 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1043 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: REUCAM 


30 CAPSULE 10 MG N° di AIC: 025402 013 
30 CAPSULE 20 MG N° di AIC: 025402 025 
10 SUPPOSTE 20 MG N° di AIC: 025402 037 
CREMA 1% 50 G N° di AIC: 025402 049 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


MESS: Gees 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1044 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  PICILLIN 


IM 1 FLAC. 1G + F SOLV 


N° di AIC: 025671 025 
IM 1 FLAC. 2 G + F SOLV 


N° di AIC: 025671 049 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1045 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: NEUCOR 


30 COMPRESSE 20 MG 
50 COMPRESSE 20 MG 
"RETARD" 30 CAPSULE 40 MG 


N° di AIC: 026874 014 
N° di AIC: 026874 026 


N° di AIC: 026874 038 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1046 DEL 21-11-1996 


Società C.T LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: METAZOL 


IM 1 FL.500 MG + 1 F.SOLV.3 ML N° di AIC: 027399 017 
IM 1 FL 1000 MG+1 F SOLV 3 ML N° di AIC: 027399 029 
IV 1 FL.1000 MG+1 F SOLV.10 ML N° di AIC: 027399 031 
IV 1 FLACONE 2000 MG N° di AIC: 027399 043 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1047 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
sS.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 
Specialità Medicinale: KERNIT 


10 FLACONCINI 1 G N° di AIC: 026848 010 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlii di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.t. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


= gin 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1048 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 


S.R.L. 
VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: KEFOXINA 


8 CAPSULE 500 MG N° di AIC: 025746 037 
SCIROPPO ESTEMPORANEO 60 G N° di AIC: 025746 049 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1049 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: KEFOX 


IM 1 FL 500 MG+1 F 
IM1FL1G+t1F 
VENA 1' FL 1G+1 F 


N° di AIC: 024312 023 
N° di AIC: 024312 047 


N° di AIC: 024312 050 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo {IM} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1050 DEL 21-11-1996 


Società C.T LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  GLUTHION 


10 FIALE LIOF.300 MG+10 F.3 ML N° di AIC: 027400 011 
10 FIALE LIOF.600 MG+10 F.4 ML N° di AIC: 027400 023 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1051 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: GEROLIN 


3 FIALE 500 MG/4 ML N° di AIC: 025396 021 
1 FIALA 1 G/4 ML N° di AIC: 025396 033 
3 FIALE 1 G/4 ML N° di AIC: 025396 045 
5 FIALE 500 MG/4 ML N° di AIC: 025396 058 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.i. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


1] presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


iui 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 1052 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  FLUOCIT 


POMATA 30 G N° di AIC: 022097 024 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1053 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 
VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  FIBROCIT 


30 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: 026903 017 
"TC"20 COMPRESSE 900 MG N° di AIC: 026903 029 
"TC"10 BUSTINE 900 MG N° di AIC: 026903 031 
7 BUSTINE 1200 MG N° di AIC: 026903 043 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 90 — 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO D! MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1054 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.RL. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  FLOLID 


30 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 028778 013 
15 COMPRESSE 200 MG N° di AIC: 028778 025 
30 BUSTINE GRANULARE 100 MG N° di AIC: 028778 037 
10 SUPPOSTE 200 MG N° di AIC: 028778 049 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1055 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: EVITINA 


10 PERLE 100 MG N° di AIC: 003863 014 
10 CAPSULE 400 MG N° di AIC: 003863 026 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data d: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


GI, 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1056 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale:  EUSULPID 


"FORTE" 20 COMPRESSE 200 MG N° di AIC: 


023121 039 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1057 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: DIOSVEN 


20 COMPRESSE 300 MG N° di AIC: 025754 019 
20 BUSTINE GRANULATO 300 MG N° di AIC: 025754 021 
POMATA 40 G 


N° di AIC: 025754 033 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1058 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: DIECOR 


10 FLACONCINI 50 MG N° di AIC: 028459 016 
14 CAPSULE 50 MG N° di AIC: 028459 028 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita 


in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 04 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1059 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: DERMAZOL 


CREMA VAGINALE 1% TUBO G 78 
"GINECOLOGICO" 6 OVULI 150 MG N° di AIC: 025411 036 
"DERMATOLOGICO" CREMA 1% 6.30 N° di AIC: 025411 048 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC: 025411 012 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S,r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA Di A.i.C. - PPT N. 1060 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: COCARVIT 


IM 6 FIALE 3 ML + 6 F.SOLV. N° di AIC: 008447 017 
IM 10 FIALE 3 ML + 10 F.SOLV. N° di AIC: 008447 031 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RSI gta 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1061 DEL 21-11-1996 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


Specialità Medicinale: CLORTANOL 


30 COMPRESSE 125 MG N° di AIC: 026027 021 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.I. sita 
in via L: Ariosto, 17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1063 DEL 21-11-1996 


Società DOMPE' FARMACEUTICI 
SPA 


VIA SAN MARTINO, 12 - 12/A 
20122 MILANO 


Codice Fiscale 00791570153 


Specialità Medicinale: ARTROSILENE 


SCHIUMA 50 ML N° di AIC: 024022 143 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Zellaeroso! GmbH - Wiesenstrasse 13 - Zell I.W. (Germania) 


Tutte ie fasi della produzione, eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate 
anche presso l'officina farmaceutica della società Aerosol Service italiana sita in via del Maglio, 
6 - Valmadrera (Lecco), mentre i controlli di qualità 


sul prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Campo 
di Pile - L'Aquila 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1065 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO CLORURO 


FIALA 500 MG/ 10 ML N° di AIC: 030909 016 /G 
5 FIALE 500MG/10ML N° di AIC: 030909 030/G 
10 FIALE 500MG/10ML N° di AIC: 030909 042/G 
50 FIALE 500MG/10ML N° di AIC: 030909 055/G 
100 FIALE 500MG/10ML N° di AIC: 030909 067/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 1064 DEL 26-11-1996 


Società SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 


SPA 
VIALE SHAKESPEARE, 47 
00144 ROMA 


Codice Fiscale 00410650584 


Specialità Medicinale: ELAZOR 


SOL.PERFUSIONALE 100 MG/50 ML N° di AIC: 027268 034 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A. sita in via De Ambrosiis, 2 - Novi Ligure (AL) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 1066 DEL 28-11-1996 


Società POLI INDUSTRIA CHIMICA 
SPA 


PIAZZA AGRIPPA, 1 
20141 MILANO 


Codice Fiscale 00746490150 


Specialità Medicinale: POLITOSSE 


200 ML FLACONE SOSPENSIONE OS N° di AIC: 028860 029 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Volturno, 48 - Quinto dé Stampi - Rozzano (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1067 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


1MEQ/ML FIALA 1 ML N° di AIC: 030910 018 /G 
1MEQ/ML FIALA 2 ML N° di AIC: 030910 020 /G 
1MEQ/ML FIALA 5 ML N° di AIC: 030910 032 /G 
1MEQ/ML FIALA 10 ML N° di AIC: 030910 044 /G 
1MEQ/ML FIALA 20 ML N° di AIC: 030910 057 /G 
5 FIALE IMEQ/1ML N° di AIC: 030910 069 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 1068 DEL 28-11-1996 


Società ROCHE S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 
Specialità Medicinale: GRANULOKINE 


"30" 1 FLACONE-FIALA 1,6 ML N° di AIC: 027772 033 
"48" 1 FLACONE-FIALA 1 ML N° di AIC: 027772 045 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono 
effettuati anche presso le proprie officine farmaceutiche site in Piazza Durante, 11 - Milano ed in 
via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


_ V_ 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1069 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


10 FIALE IMEQ/10ML N° di AIC: 030910 196 /G 
50 FIALE 1IMEQ/10ML N° di AIC: = 030910 208 /G 
100 FIALE 1IMEQ/10 ML N° di AIC: 030910 210 /G 
5 FIALE 1IMEQ/20ML N° di AIC: 030910 222 /G 
10 FIALE 1IMEQ/20ML N° di AIC: = 030910 234 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1070 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


100 FIALE 1IMEQ/2ML 
5 FIALE 1IMEQ/SML 
10 FIALE 1IMEQ/SML 
50 FIALE tMEQ/SML 
100 FIALE 1IMEQ/SML 
5 FIALE IMEQ/10ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030910 133 /G 
030910 145 /G 
030910 158 /G 
030910 160 /G 
030910 172 /G 
030910 184 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1071 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


50 FIALE 1IMEQ/20ML N° di AIC: 030910 246 /G 
100 FIALE 1IMEQ/20ML N° di AIC: 030910 259 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1072 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale’ 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO GLUCONATO 


10% FIALA 1 ML N° di AIC: 030911010 /G 
10% FIALA 2 ML N° di AIC: 030911022 /G 
10% FIALA 5 ML N° di AIC: 030911034 /G 
10% FIALA 10 ML N° di AIC: 030911 046 /G 
10% FIALA 20 ML N° di AIC: 030911 059 /G 
10% 5 FIALE 1IML N° di AIC: 030911 061 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1073 DEL 28-11-1996 


Società BRISTOL MYERS SQUIBB 
G.P.A. 


VIA DEL MURILLO KM 2,800 
04010 SERMONETA 


Codice Fiscale 00082130592 


Specialità Medicinale: VEPESID 


20 CAPSULE 50 MG N° di AIC: 
10 CAPSULE 100 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


024639 039 
024639 041 


Il confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sulle materie prime e sul 
prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in via del Murilio 


Km 2,800 - Sermoneta (LT) e non presso la propria officina 


farmaceutica consortile sita in Contrada Fontana del Ceraso - Anaani (FR) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1074 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO GLUCONATO 


10% 100 FIALE 2 ML N° di AIC: 
10% 5 FIALE 5 ML N° di AIC: 
10% 10 FIALE 5 ML N° di AIC: 
10% 50 FIALE 5 ML N° di AIC: 
10% 100 FIALE 5 ML N° di AIC: 
10% 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030911 135 /G 
030911 147 /G 
030911 150 /G 
030911 162 /G 
030911 174 /G 
030911 186 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1075 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO GLUCONATO 


10% 10 FIALE 10 ML N° di AIC: 030911 198 /G 
10% 50 FIALE 10 ML N° di AIC: = 030911 200 /G 
10% 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 030911 212 /G 
10% 5 FIALE 20 ML N° di AIC: - 030911 224 /G 
10% 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 030911 236 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1076 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO GLUCONATO 


10% 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 030911 248 /G 
10% 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 030911 251 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1077 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


5% FIALA 1 ML N° di AIC: 
5% FIALA 2 ML N° di AIC: 
5% FIALA 5 ML N° di AIC: 
5% FIALA 10 ML N° di AIC: 
5% FIALA 20 ML N° di AIC: 
5% 50 FIALE 1 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030923 508 /G 
030923 510 /G 
030923 522 /G 
030923 534 /G 
030923 546 /G 
030923 686 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1078 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


5% 100 FIALE 1 ML 
5% 5 FIALE 2 ML 
5% 10 FIALE 2 ML 
5% 50 FIALE 2 ML 
5% 100 FIALE 2 ML 
5% 5 FIALE 5 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030923 698 /G 
030923 700 /G 
030923 712 /G 
030923 724. /G 
030923 736 /G 
030923 748 /G 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso ia propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1079 DEL 28-11-1996 


Società TEOFARMA S.R.L. 


VIA FRATELLI CERVI, 5 
27010 VALLE SALIMBENE 


Codice Fiscale 01423300183 


Specialità Medicinale: TIROIDE VISTER 


NORMALE 20 CONFETTI 30 U K N° di AIC: 000550 018 
DEBOLE 30 CONFETTI 10 UK N° di AIC: 000550 020 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in viale 


Certosa, 8/a - Pavia 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1080 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


10% FIALA 1 ML N° di AIC: 030923 559/G 
5% 100 FIALE 10 ML N° di AIC: = 030923 813 /G 
5% 5 FIALE 20 ML N° di AIC: = 030923 825 /G 
5% 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 030923 837 /G 
5% 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 030923 849 /G 
5% 100 FIALE 20-ML N° di AIC: 030923 852 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1081 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


10% FIALA 2 ML N° di AIC: = 030923 561 /G 
10% FIALA 5 ML N° di AIC: 030923 585 /G 
10% FIALA 10 ML N° di AIC: 030923 597 /G 
10% FIALA 20 ML N° di AIC: 030923609 /G 
10% 5 FIALE 1 ML N° di AIC: 030923 864 /G 
10% 10 FIALE 1 ML N° di AIC: 030923 876 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 1082 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


10% 50 FIALE 1 ML N° di AIC: 030923 888 /G 
10% 100 FIALE 1 ML N° di AIC: 030923 890/G 
10% 5 FIALE 2 ML N° di AIC: 030923 902 /G 
10% 10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030923 914 /G 
10% 50 FIALE 2 ML N° di AIC: 030923 926 /G 
10% 100 FIALE 2 ML N° di AIC: 030923 938 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto ($O) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 109 — 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1083 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


10% 5 FIALE 5 ML N° di AIC: 030923 940 /G 
10% 10 FIALE 5 Mi N° di AIC:° 030923 953 /G 
10% 50 FIALE 5 ML N° di AIC: 030923 965 /G 
10% 100 FIALE 5 ML N° di AIC: 030923 977 /G 
10% 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 030923 989 /G 
10% 10 FIALE 10 ML N° di AIC: 030923 991 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1084 DEL 28-11-1996 


Società IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI 
SPA 


VIA G.RIPAMONTI, 332/4 
20141 MILANO 


Codice Fiscale 02578030153 


Specialità Medicinale: ALVEOTEN 


SOSPENSIONE 0,748% FLACONE 120 ML N° di AIC: 027394 067 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Segix 
Italia S.p.A. sita in via del Mare, 36 - Pomezia (Roma) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1085 DEL 28-11-1996 


Società BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA 
S.P.A. 


VIA S. UGUZZONE, 5 
20126 MILANO 


Codice Fiscale 04843650153 


Specialità Medicinale: AULIN BETA 


30 COMPRESSE DIV. 400 MG N° di AIC: 029122 013 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
viale G.B. Stucchi, 110 - Monza 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1086 DEL 28-11-1996 


Società RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA 
S.P.A. 


VIA CIVITALI, 1 
20148 MILANO 


Codice Fiscale 00748210150 
Specialità Medicinale:  INDUSIL 


FLACONE GOCCE 30 MG + FL 15 ML N° di AIC: 021196 112 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccetto quelle relative alle fiale solventi, sono effettuate presso la 
propria officina farmaceutica consortile sita in via Civitali, 1 - Milano. 


Le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate presso fa propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Laurentina Km 24,730 - Pomezia (RM) 


{l presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1087 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


33% 50 FIALE 2 ML N° di AIC: 032390 130/G 
33% 100 FIALE 2 ML N° di AIC: 032390 142/G 
33% 5 FIALE 5 ML N° di AIC: 032390 155 /G 
33% 10 FIALE 5 ML N° di AIC: 032390 167 /G 
33% 50 FIALE 5 ML N° di AIC: 032390 179 /G 
33% 100 FIALE 5 ML N° di AIC: 032390 181 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1088 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159. 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


33% 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 032390 193 /G 
33% 10 FIALE 10 ML N° di AiC: 032390 205 /G 
33% 50 FIALE 10 ML N° di AIC: 032390 217 /G 
33% 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 032390 229 /G 
33% 5 FIALE 20 ML N° di AIC: 032390 231 /G 
33% 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 032390 243 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


{l presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1089 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


33% 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 032390 256 /G 
33% 100 FIALE 20 ML N° di AIC: = 032390 268 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1090 DEL 28-11-1996 


Società PHARMARECORD 
S.R.L. 


VIA LAURENTINA, KM. 24,730 
00040 POMEZIA 


Codice Fiscale 01313330597 


Specialità Medicinale: CARNITOLO 


10 FLACONCINI ORALI 1 G 10 ML N° di AIC: 015997 012 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina consortile sita in via 
Laurentina Km. 24,730 - Pomezia (RM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


di 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1091 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscaie 09469610159 


Specialità Medicinale:  LIDOCAINA CLORIDRATO 


FIALA 50 MG/5 ML N° di AIC: = 030926 012/G 
FIALA 200 MG/10 ML N° di AIC: 030926 024/G 
5 FIALE 50MG/5ML N° di AIC: = 030926 036/G 
10 FIALE 50MG/SML N° di AIC: = 030926 048 /G 
50 FIALE 50MG/5ML N° di AIC: 030926 051 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1092 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: MAGNESIO SOLFATO 


FIALA 1 G/10 ML N° di AIC: 030927 014 /G 
FIALA 2 G/10 ML N° di AIC: 030927 026 /G 
FIALA 2,5 MG/10 ML N° di AIC: 030927 038 /G 
5 FIALE 1G/10ML N° di AIC: 030927 040 /G 
10 FIALE 1G/10ML N° di AIC: 030927 053 /G 
50 FIALE 16/10ML N° di AIC: 030927 065/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 116 — 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.ì.C. - PPT N. 1093 DEL 28-11-1996 


Società PHARMARECORD 
S.R.L. 


VIA LAURENTINA, KM. 24,730 
00040 POMEZIA 


Codice Fiscale 01313330597 


Specialità Medicinale: BRONCOFLUID 


SOSPENSIONE ORALE 200 ML N° di AIC: 024460 040 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ia propria officina consortile sita in via 
Laurentina Km 24,730 - Pomezia (RM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1094 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: MAGNESIO SOLFATO 


10 FIALE 2,5G/10ML N° di AIC: 030927 139 /G 
50 FIALE 2,5G/10ML N° di AIC: 030927 141 /G 
100 FIALE 2,5G/10ML N° di AIC: 030927 154 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1095 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: NORADRENALINA TARTRATO 


FIALA 2 MG/ 1 ML IN° di AIC: 030930 010/G 
5 FIALE 2MG/1ML N° di AIC: = 030930 022 /G 
10 FIALE 2MG/1ML N° di AIC: = 030930 034 /G 
50 FIALE 2MG/1ML N° di AIC: 030930 046 /G 
100 FIALE 2MG/1ML N° di AIC: 030930 059 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1096 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: OLIO DI VASELINA STERILE 


FIALA 10 ML N° di AIC: 030931 012/G 
5 FIALE 10 ML N° di AIC: 030931 024/G 
10 FIALE 10 ML N° di AIC: 030931 036 /G 
50 FIALE 10 ML N° di AIC: = 030931 048 /G 
100 FIALE 10 ML N° di AIC: = 030931 051/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1097 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
SPA. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: PAPAVERINA CLORIDRATO 


30 MG/2 ML FIALA 2 ML N° di AIC: = 030932 014 /G 
5 FIALE 30MG/2ML N° di AIC: 030932 038 /G 
10 FIALE 30MG/2ML N° di AIC: 030932 040/G 
50 FIALE 30MG/2ML N° di AIC: 030932 053/G 
100 FIALE 30MG/2ML N° di AIC: 030932 065/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1098 DEL 28-11-1996 


Società PULITZER ITALIANA 


S.RL 
VIA TIBURTINA, 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 03589790587 


Specialità Medicinale: DELTACEF 


IM 1FLAC1G+1F SOLV. N° di AIC: 024847 030 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Fisiopharma S.r.l. Nucleo industriale - Palomonte (SA) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1099 DEL 28-11-1996 


Società PULITZER ITALIANA 


S.RL. 
VIA TIBURTINA, 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 03589790587 


Specialità Medicinale: SINTOCEF 


IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV 2 ML N° di AIC: 028893 016 
IM 1 FLAC.1000 MG + SOL 2,5 ML N° di AIC: 028893 028 
IV 1 FLAC.1000 MG + SOL 2,5 ML N° di AIC: 028893 030 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Fisiopharma S.r.l. Nucleo Industriale - Palomonte (SA) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1100 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 1 10 FIALE 1 ML N° di AIC: 030933 170/G 
FORMULA 1 50 FIALE 1 ML N° di AIC: 030933 182 /G 
FORMULA 1 100 FIALE 1 ML N° di AIC: 030933 194 /G 
FORMULA 1 5 FIALE 2 ML N° di AIC: = 030933 206 /G 
FORMULA 1 10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030933 218 /G 
FORMULA 1 50 FIALE 2 ML N° di AIC: 030933 220 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso fa propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1101 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Cadice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 1 100 FIALE 2 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 5 FIALE 5 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 10 FIALE 5 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 50 FIALE 5 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 100 FIALE 5 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030933 232/G 
030933 244/G 
030933 257/G 
030933 269/G 
030933 271/G 
030933 283/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1102 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 1 10 FIALE 10 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 50 FIALE 10 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 5 FIALE 20 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030933 295/G 
030933 307/G 
030933 319/G 
030933 321/G 
030933 333/G 
030933 345/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1103 DEL 28-11-1996 


Società PULITZER ITALIANA 


S.RL. 
VIA TIBURTINA, 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 03589790587 


Specialità Medicinale: PEROCEF 


IM 1 FL 1000 MG + 1 F SOLV 3ML N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


025780 014 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Fisiopharma S.r.i. Nucleo Industriale - Palomonte (SA) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1104 DEL 28-11-1996 


Società LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 


VIA TIBURTINA 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 08205300588 


Specialità Medicinale: DECACEF 


IV 1 FLAC.1000 MG + SOLV.10 ML N° di AIC: 028232 039 
IM 1 FLAC.500 MG + SOLV.3 ML N° di AIC: 028232 054 
IM 1 FLAC.1000 MG + SOLV.3 ML N° di AIC: 028232 066 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione delle fiale soiventi sono effettuate anche presso l'officina 


farmaceutica della società Fisiopharma S.r.i. Nucleo Industriale - Palomonte {SA) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1105 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 2 5 FIALE 5 ML 
FORMULA 2 50 FIALE 5 ML 
FORMULA 2 10 FIALE 5 ML 
FORMULA 2 100 FIALE 5 ML 
FORMULA 2 5 FIALE 10 ML 
FORMULA 2 10 FIALE 10 ML 


N° di AIC: - 
N° di AIC: 

N° di AIC: 

N° di AIC: 

N° di AIC: 

N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030933 360/G 
030933 396/G 
030933 461/G 
030933 473/G 
030933 485/G 
030933 497/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1106 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 2 50 FIALE 2 ML N° di AIC: 030933 446/G 
FORMULA 2 100 FIALE 2 ML N° di AIC: 030933 459/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1107 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


FORMULA 3 FIALA 1 ML 
FORMULA 3 5 FIALE 1 ML 
FORMULA 3 10 FIALE 1 ML 
FORMULA 3.50 FIALE 1 ML 
FORMULA 3 100 FIALE 1 ML 
FORMULA 3 FIALA 2 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


029687 011/G 
029687 023/G 
029687 035/G 
029687 047/G 
029687 050/G 
029687 062/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1108 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 2 50 FIALE 10 ML N° di AIC: 030933 508/G 
FORMULA 2 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 030933 511/G 
FORMULA 2 5 FIALE 20 ML N° di AIC: 030933 523/G 
FORMULA 2 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 030933 535/G 
FORMULA 2 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 030933 547/G 
FORMULA 2 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 030933 550/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Sg pp 


13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1109 DEL 21-11-1396 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


FORMULA 3 10 FIALE 5 ML 
FORMULA 3 50 FIALE 5 ML 
FORMULA 3 100 FIALE 5 ML 
FORMULA 3 FIALA 10 ML 
FORMULA 3 5 FIALE 10 ML 
FORMULA 3 10 FIALE 10 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


029687 136/G 
029687 148/G 
029687 151/G 
029687 163/G 
029687 175/G 
029687 187/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


If presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1110 DEL 28-11-1996 


Società LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 


VIA TIBURTINA 1004 
00156 ROMA 


Codice Fiscale 08205300588 


Specialità Medicinale: PERACIL 


FLACONE 1 G + FIALA SOLV. N° di AIC: 028595 015 
FLACONE 2 G + FIALA SOLV. N° di AIC: 028595 027 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione delle fiale solventi sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Fisiopharma S.r.I. Nucleo Industriale - Palomonte (SA) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1111 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO CLORURO 


FORMULA 4 100 FIALE 2 ML N° di AIC: 030934 172/G 
FORMULA 4 5 FIALE 5 ML N° di AIC: 030934 184/G 
FORMULA 4 10 FIALE 5 ML N° di AIC: 030934 196 /G 
FORMULA 4 50 FIALE 5 ML N° di AIC: 030934 208/G 
FORMULA 4 100 FIALE 5 ML N° di AIC: 030934 210/G 
FORMULA 4 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 030934 222 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1112 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO CLORURO 


FORMULA 4 10 FIALE 1 ML N° di AIC: 030934 119/G 
FORMULA 4 50 FIALE 1 ML N° di AIC: 030934 121/G 
FORMULA 4 100 FIALE 1 ML N° di AIC: 030934 133/G 
FORMULA 4 5 FIALE 2 ML N° di AIC: 030934 145/G 
FORMULA 4 10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030934-158/G 
FORMULA 4 50 FIALE 2 ML N° di AIC: 030934 160/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sonc effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1113 DEL 28-11-1996 


Società CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA 
S.P.A. 


PIAZZA XX SETTEMBRE, 2 
22079 VILLA GUARDIA 


Codice Fiscale 01192270138 


Specialità Medicinale:  CILIAR 


30 CAPSULE 200 MG N° di AIC: 025965 029 
"MITE"30 CAPSULE 100 MG N° di AIC: 025965 031 
30 BUSTINE 200 MG N° di AIC: 025965 043 
"MITE"30 BUSTINE 100 MG N° di AIC: 025965 056 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di microincapsulazione del principio attivo sono effettuate anche presso l'officina 
‘ farmaceutica della società Eurand International sita in via Martin Luther King, 13 - Pessano con 
Bornago (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 1114 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


FORMULA 3 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 029687 252 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1115 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:  POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


FORMULA 3 50 FIALE 10 ML N° di AIC: 029687 199 /G 
FORMULA 3 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 029687 201 /G 
FORMULA 3 FIALA 20 ML N° di AIC: 029687 213 /G 
FORMULA 3 5 FIALE 20 ML N° di AIC: 029687 225 /G 
FORMULA 3 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 029687 237 /G 
FORMULA 3 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 029687 249 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1116 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO FOSFATO 


100 FIALE 2MEQ/2ML N° di AIC: 030935 136 /G 
5 FIALE 2MEQ/5ML N° di AIC: 030935 148 /G 
10 FIALE 2MEQ/SML N° di AIC: 030935 151 /G 
50 FIALE 2MEQ/5ML N° di AIC: 030935 163 /G 
100 FIALE 2MEQ/SML N° di AIC: 030935 175 /G 
5 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030935 187 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla‘ GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1117 DEL 28-11-1996 


Società CHIESI FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA PALERMO, 26/A 
43100 PARMA 


Codice Fiscale 01513360345 


Specialità Medicinale: ATEM 


"RINO" AEROSOL 20 MCG N° di AIC: 024153 037 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile 
sita in via Palermo, 26/A - Parma, mentre non sono più effettuate presso la propria officina 
farmaceutica consortile sita in via San Leonardo, 96 - Parma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1119 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 
Specialità Medicinale: POTASSIO CLORURO 


FORMULA 4 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 030934 297/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


i 


13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1120 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO CLORURO 


FORMULA 4 10 FIALE 10 ML 
FORMULA 4 50 FIALE 10 ML 
FORMULA 4 100 FIALE 10 ML 
FORMULA 4 5 FIALE 20 ML 
FORMULA 4 10 FIALE 20 ML 
FORMULA 4 50 FIALE 20 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030934 234 /G 
030934 246 /G 
030934 259 /G 
030934 261 /G 
030934 273 /G 
030934 285 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1121 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO LATTATO 


10 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030936 191 /G 
50 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030936 203 /G 
100 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030936 215 /G 
5 FIALE 2MEQ/20 ML N° di AIC: 030936 227 /G 
10 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030936 239 /G 
50 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030936 241 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1122 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO LATTATO 


100 FIALE 2MEQ/2ML N° di AIC: 030936 138 /G 
5 FIALE 2MEQ/SML N° di AIC: 030936 140 /G 
10 FIALE 2MEQ/SML N° di AIC: 030936 153 /G 
50 FIALE 2MEQ/SML N° di AIC: 030936 165 /G 
100 FIALE 2MEQ/SML N° di AIC: 030936 177 /G 
5 FIALE 2MEQ/10 ML N° di AIC: 030936 189 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ssdbra 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1125 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO FOSFATO 


100 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030935 252 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1126 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO FOSFATO 


10 FIALE 2MEQ/0ML N° di AIC: 030935 199 /G 
50 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030935 201'/G 
100 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030935 213 /G 
5 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030935 225 /G 
10 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030935 237 /G 
50 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030935 249 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1127 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CITRATO 


3,8% 10 FIALE 10 ML N° di AIC: 030941 278 /G 
3,8% 50 FIALE 10 ML N° di AIC: 030941 280 /G 
3,8% 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 030941 292 /G 
3,8% 5 FIALE 20 ML N° di AIC: 030941 304 /G 
3,8% 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 030941 316 /G 
3,8% 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 030941 328 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1128 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CITRATO 


3,8% 100 FIALE 2 ML N° di AIC: 
3,8% 5 FIALE 5 ML N° di AIC: 
3,8% 10 FIALE 5 ML N° di AIC: 
3,8% 50 FIALE SML N° di AIC: 
3,8% 100 FIALE 5 ML N° di AIC: 
3,8% 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030941 215 /G 
030941 227 /G 
030941 239 /G 
030941 241 /G 
030941 254 /G 
030941 266 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1129 DEL 23-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CITRATO 


3,8% 10 FIALE 1 ML N° di AIC: 030941 153 /G 
3,8% 50 FIALE 1 ML N° di AIC: = 030941 165 /G 
3,8% 100 FIALE 1 ML N° di AIC: 030941 177 /G 
3,8% 5 FIALE 2ML N° di AIC: 030941 189 /G 
3,8% 10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030941 191 /G 
3,8% 50 FIALE 2 ML N° di AIC: 030941 203 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il aresente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 1131 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


10 FIALE 1IMEQ/10ML N° di AIC: 030940 516 /G 
50 FIALE IMEQ/10ML N° di AIC: 030940 528 /G 
100 FIALE 1IMEQ/10ML N° di AIC: 030940 530 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1132 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


5 FIALE 1IMEQ/20ML N° di AIC: 030940 542 /G 
10 FIALE 1IMEQ/20ML N° di AIC: 030940 555 /G 
50 FIALE 1IMEQ/20ML N° di AIC: 030940 567 /G 
100 FIALE 1IMEQ/20ML N° di AIC: 030940 579 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1133 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


100 FIALE 1IMEQ/2ML N° di AIC: 030940 454 /G 
5 FIALE 1IMEQ/SML N° di AIC: 030940 466 /G 
10 FIALE 1IMEQ/SML N° di AIC: 030940 478 /G 
50 FIALE 1IMEQ/SML N° di AIC: 030940 480 /G 
100 FIALE 1IMEQ/SML N° di AIC: 030940 492 /G 
5 FIALE 1IMEQ/10ML N° di AIC: 030940 504 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Cosi 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1134 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


10 FIALE 1IMEQ/1ML N° di AIC: 030940 391 /G 
50 FIALE 1IMEQ/1ML N° di AIC: 030940 403 /G 
100 FIALE 1IMEQ/NIML N° di AIC: 030940 415 /G 
5 FIALE 1IMEQ/2ML N° di AIC: 030940 427 /G 
10 FIALE IMEQ/2ML N° di AIC: 030940 439 /G 
50 FIALE 1IMEQ/2ML N° di AIC: 030940 441 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1136 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 
Specialità Medicinale: POTASSIO LATTATO 


100 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030936 254 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1137 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
SP.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 


FIALA 20 MEQ/10 ML N° di AIC: 030942 205 /G 
5 FIALE 20MEQ/10ML N° di AIC: 030942 546 /G 
10 FIALE 20MEQ/10ML N° di AIC: 030942 559 /G 
50 FIALE 20MEQ/10ML N° di AIC: 030942 561 /G 
100 FIALE 20MEQ/10ML N° di AIC: 030942 573 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1138 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
SPA. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 
Specialità Medicinale: SODIO CITRATO 


3,8% 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 030941 330 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1139 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 


0,9% 100 FIALE 1 ML N° di AIC: 030942 371/G 
0,9% 5 FIALE 2 ML N° di AIC: 030942 383/G 
0,9% 10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030942 395/G 
0,9% 50 FIALE 2 ML N° di AIC: 030942 407/G 
0,9% 100 FIALE 2 ML N° di AIC: 030942 419/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1140 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 


0,9% FIALA 1 ML N° di AIC: 030942 229/G 
0,9% FIALA 2 ML N° di AIC: 030942 231/G 
0,9% FIALA 5 ML N° di AIC: 030942 243/G 
0,9% FIALA 10 ML N° di AIC: 030942 256/G 
0,9% FIALA 20 ML N° di AIC: 030942 268/G 
0,9% 50 FIALE 1 ML N° di AIC: 030942 369/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1142 DEL 26-11-1996 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 


Codice Fiscale 00714810157 
Specialità Medicinale: INTRASTIGMINA 


IM 6 FIALE 1 ML N° di AIC: 006141 016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Pharminvest S.p.A. sita in via Noto, 7 - Milano 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


MI 


13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 1145 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 


0,9% 5 FIALE 5 ML N° di AIC: 030942 421/G 
0,9% 10 FIALE 5 ML N° di AIC: 030942 433/G 
0,9% 50 FIALE 5 ML N° di AIC: 030942 445/G 
0,9% 100 FIALE 5 ML N° di AIC: 030942 458/G 
0,9% 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 030942 460/G 
0,9% 10 FIALE 10 ML N° di AIC: 030942 472/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1146 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO LATTATO 


FORMULA 8 50 FIALE 2 ML 
FORMULA 8 100 FIALE 2 ML 
FORMULA 8 5 FIALE 5 ML 
FORMULA 8 10 FIALE 5 ML 
FORMULA 8 50 FIALE 5 ML 
FORMULA 8 100 FIALE 5 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030944 209/G 
030944 211/G 
030944 223/G 
030944 235/G 
030944 247/G 
030944 250/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1147 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
SPA. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO LATTATO 


FORMULA 8 5 FIALE 1 ML N° di AIC: 030944 146/G 
FORMULA 8 10 FIALE 1 ML N° di AIC: 030944 159/G 
FORMULA 8 50 FIALE 1 ML N° di AIC: 030944 161/G 
FORMULA 8 100 FIALE 1 ML N° di AIC: 030944 173/G 
FORMULA 8 5 FIALE 2 ML N° di AIC: 030944 185/G 
FORMULA 8 10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030944 197/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1149 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 
Specialità Medicinale: SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


100 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030943 258/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1150 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
SP.A 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 
Specialità Medicinale: SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


10 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030943 195/G 
50 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030943 207/G 
100 FIALE 2MEQ/10ML N° di AIC: 030943 219/G 
5 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030943 221/G 
10 FIALE 2MEO/20ML N° di AIC: 030943 233/G 
50 FIALE 2MEQ/20ML N° di AIC: 030943 245/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sano effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1151 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A 
VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 — GROSOTTO 
Codice Fiscale 09469610159 
Specialità Medicinale: SODIO LATTATO 


FORMULA 8 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 030944 324/G 
FORMULA 8 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 030944 336/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1152 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO LATTATO 


FORMULA 8 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 030944 262/G 
‘FORMULA 8 10 FIALE 10 ML N° di AIC: 030944 274/G 
FORMULA 8 50 FIALE 10 ML N° di AIC: 030944 286/G 
FORMULA 8 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 030944 298/G 
FORMULA 8 5 FIALE 20 ML N° di AIC: 030944 300/G 
FORMULA 8 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 030944 312/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1153 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: LIDRIAN 


10 FIALE 5 ML N° di AIC: 028537 013 
10 FIALE 10 ML N° di AIC: 028537 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1154 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: BUPIFORAN 


FIALA 5 ML BUPIVACAINA 0,25% N° di AIC: 028635 011 
FIALA 10 ML BUPIVACAINA 0,25% N° di AIC: 028635 023 
F.5 ML BUPIV.0,25% C/ADRENAL. N° di AIC: 028635 074 
F.10 ML BUPIV.0,25% C/ADRENAL. N° di AIC: 028635 086 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto {SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1155 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: BUPIFORAN 


FIALA 5 ML BUPIVACAINA 0,50% N° di AIC: 028635 047 
FIALA 10 ML BUPIVACAINA 0,50% N° di AIC: 028635 050 
F.5 ML BUPIV. 0.50% C/ADRENAL. N° di AIÎC: 028635 100 
F.10 ML BUPIV.0,50% C/ADRENAL. N° di AIC: 028635 112 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1156 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: MEPIFORAN 


FIALA 5 ML MEPIVACAINA 1% N° di AIC: 028612 012 
FIALA 10 ML MEPIVACAINA 1% N° di AIC: 028612 024 
F.5 ML MEPIV.1% C/ADRENALINA N° di AIC: 028612 075 
F.10 ML MEPIV 1% C/ADRENALINA N° di AIC: 028612 087 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1157 DEL 21-11-1996 


Societa BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: MEPIFORAN 


FIALA 5 ML MEPIVACAINA 2% N° di AIC: 028612 048 
FIALA 10 ML MEPIVACAINA 2% N° di AIC: 028612 051 
F.5 ML MEPIV 2% C/ADRENALINA N° di AIC: 028612 101 
F 10 ML MEPIV 2% C/ADRENALINA N° di AIC: 028612 113 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1158 DEL 28-11-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
SP.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: DURONITRIN 


30 CPR RILASCIO CONTROLLATO 60 MG ° N° di AIC: 026760 013 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1160 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 094659610159 


Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


10 FIALE 1 ML N° di AIC: 030906 224/G 
50 FIALE 1 ML N° di AIC: 030906 236/G 
100 FIALE 1 ML N° di AIC: 030906 248/G 
10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030906 251/G 
50 FIALE 2 ML N° di AIC: 030906 263/G 
100 FIALE 2 ML N° di AIC: 030906 275/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1161 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


5 FIALE 5 ML N° di AIC: 030906 287/G 
10 FIALE 5 ML N° di AIC: 030906 299/G 
50 FIALE 5 ML N° di AIC: 030906 301/G 
100 FIALE 5 ML N° di AIC: 030906 313/G 
5 FIALE 10 ML N° di AIC: 030906 325/G 
10 FIALE 10 ML N° di AIC: 030906 337/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1162 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


50 FIALE 10 ML N° di AIC: 030906 349/G 
100 FIALE 10 ML N° di AIC: 030906 352/G 
5 FIALE 20 ML N° di AIC: 030906 364/G 
10 FIALE 20 ML N° di AIC: 030906 376/G 
50 FIALE 20 ML N° di AIC: 030906 388/G 
100 FIALE 20 ML N° di AIC: 030906 390/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1163 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
G.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ADRENALINA 


1 FIALA 0,5MG/1ML N° di AIC: 
5 FIALE 0,5MG/1ML N° di AIC: 
10 FIALE 0,5MG/1ML N° di AIC: 
50 FIALE 0,5MG/1ML N° di AIC: 
100 FIALE 0,5MG/1ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030907 012/G 
030907 024/G 
030907 036/G 
030907 048/G 
030907 051/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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13-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 292 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1165 DEL 21-11-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
SPA 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ATROPINA SOLFATO 


FIALA 0,5 MG/1 ML N° di AIC: 030908 014/G 
5 FIALE 0,5MG/1ML N° di AIC: 030908 038/G- 
10 FIALE 0,5MG/1ML N° di AIC: 030908 040/G 
50 FIALE 0,5MG/1ML N° di AIC: 030908 053/G 
100 FIALE 0,5MG/1ML N° di AIC: 030908 065/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzicne sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1166 DEL 21-11-1996 


Società F.I.R.M.A SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 FIRENZE 


Codice Fiscale 00394440481 


Specialità Medicinale: STARCEF 


IM 1 FLAC 500 MG+F SOLV 1,5 ML N° di AIC: 025859 024 
IM 1 FLAC 1G + F SOLV 3 ML N° di AIC: 025859 036 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccetto il confezionamento primario e secondario, sono effettuate 
presso l'officina farmaceutica della società Glaxo Wellcome S.p.A sita in via Fleming, 2 - Verona 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


96A7773-8112 


FRANCESCO NOCITA, redattore 


CORTESANI, diretti 
DOMENICO trettore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(8652456) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso ie Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso 
le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996 
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 


i semestrali dal 1° gennaro al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento al fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
inclusi 1 supplementi ordinari destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali 
- annuale S 385.000 - annuale 
- semestrale È 211.000 - semestrale 


A Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 


destinata sli atti dei giudizi davanti alla Corte altre pubbliche amministrazioni 

costituzionale - annuale 215.500 
- annuale P 

- semestrale » z*semestrale die.pos 


Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serte generale, 


Tipo C - Abbonamento at fascicoli della serie speciale inclusi 1 supplementi ordinari, ed ai fascicoli 
destinata agli atti delle Comunità europee delle quattro serie speciali 
- annuale L. 216.000 - annuale L. 742.000 
- semestrale L. 120.000 - semestrale L. 410.000 


Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, s! avrà diritto a ricevere 

Findice repertorio annuale cronologico per materie 1996. 
Prezzo di vendita di un fascicolo della serre generale L 1,400 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serre speciali 1, ll e Ill, ogni 16 pagine o frazione L 1.400 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» L 2.750 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione L. 1.400 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L 1.500 
L 


Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogn: 16 pagine o frazione 1.500 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento annuale L. 134.000 
Prezzo di vendita di uni fascicolo ogni 1$ pagina o frazione i. 1.500 
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale L. 87.500 


Prezzo di vendita di un fascicolo L 8.000 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 


Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate L. 1.300.000 
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna L. 1.500 

per ogni 96 pagine successive L. 1.500 
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata L. 4.000 


NB — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero 1 suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbonamento annuale L. 360.000 
Abbonamento semestrale L. 220.000 
Prezzo di vendita & un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l’estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi 1 fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all’ Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla 
trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti «Bh (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni M (06) 85082150/85082276 - inserzioni @@ (06) 85082145/85082189 


AAA 
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